S. PP. 


Mgr Inż. FRANCISZEK WINCENTY 


CICHY 


NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC, TEŚĆ I DZIADZIU 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 26 sierpnia 1969 roku. 


ŃABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 28 bm. — 
o godzinie 10 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZEK I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 


w Krakowie D. Z. 5799/69 — 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


